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IMMEDIATE RELEASE 


Distinguished biologist 
to receive honorary degree 


MONTREAL, May 19, 1978 -~ Concordia University will grant dis-— 
tinguished biologist J. Gordin Kaplan an honorary degree next month. 


Dr. Kaplan, 55, will receive his honorary degree at the 
Faculty of Arts & Science convocation, 2 p.m., June 11 at the Loyola 


Campus of Concordia University, 7141 Sherbrooke St. W. 


Dr. Kaplan, a naturalized Canadian citizen, was born in New 
York where he received a bachelor of arts degree from the College of the 


City of New York in 1943. 


His studies were interrupted by service with the U.S. Arny 
Medical Department, where he served with the 50th Field Hospital in 


Europe. 


On his return, Dr. Kaplan completed his M.A. and Ph.D. at 
Columbia University by 1950 after which he was appointed assistant pro- 
fessor in physiology and biophysics at Dalhousie University in Halifax. 
By 1962 he had risen to the rank of full professorship. 


In 1966, Dr. Kaplan joined the biology department at the Uni- 
versity of Ottawa and has been chairman since 1975. Fluent in French, 


he was also a visiting professor at 1'Université de Montréal in 1968. 
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A PUBLIER IMMEDIATEMENT Doctorat honorifique décerné 
a un biologiste éminent 


MONTREAL, le 19 mai 1978 -- L'Université Concordia décernera 
un doctorat honorifique 4 1'éminent biologiste J. Gordin Kaplan le 
mois prochain. 


Age de 55 ans, M. Kaplan recevra son doctorat honorifique 
lors de la collation des grades de la Faculté des arts et des scien- 
ces, 4 14h, le 11 juin, dans Je campus Loyola de 1'Université Concor- 
dia, 7141, rue Sherbrooke ouest. 


M. Kaplan, citoyen canadien naturalisé, est né 4 New-York od 
i] a regu le baccalauréat és arts du College of the City of New York 
en 1943. 


I] a interrompu ses études pour faire partie du U.S. Army 
Medical Department ott i] a été au service du 50th Field Hospital en 
Europe. 


A son retour, M. Kaplan a terminé ses études de maftrise et 
de doctorat 4 la Columbia University en 1950 aprés quoi i] a été nom- 
mé professeur adjoint de physiologie et de biophysique a Dalhousie 
University de Halifax. En 1962, i] avait atteint le rang de profes- 
seur titulaire. 
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En 1966, M. Kaplan est entré au service du Département de bio- 
logie de 1'Université d'Ottawa dont i] est le directeur depuis 1975. 
M. Kaplan parle couramment le francais et il a aussi été professeur 
© invité 4 1'Université de Montréal en 1968. 
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